Za spokój duszy S. p. 


TOMASZA 


doktora medycyny 


zmarłego dnia 16 grudnia 1949 roku w Krakowie 
odprawione zostanie 


we wtorek dnia 3 stycznia 1950 roku o godzinie 9 rano w kościele 
00. Franciszkanów w kaplicy Matki Boskiej Cudownej 


NABOŻENSTWO ŻALOBNE 


o czym zawiadamia 


córka i zięć. 


